सत्यमेव जयते 


- Reg. No. രജി. നമ്പർ 
KL /TV( N )/12 / 2009 - 2011 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


GOVERN 


Ge 
രി 


സർക്കാ 


VMENT OF KO 


KERALA 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


Vol. LVI 


- No. 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


5th April 2011 

2011 ഏപ്രിൽ 5 
15th Chaithra 1933 
1933 ചൈതം 15 


14 


വാല്യം 56 


നമ്പർ 


PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 492 / 98. 2011 മാർച്ച് 23 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1 ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃ 
ത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ 

ദർഘാസ് 

ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അതേ സമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിമുതൽ 
4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


1 4 8 1 2 0 1 0 - 1 1 - 
സേനാപതി പഞ്ചായത്തിൽ 

മാഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 

12 .70 ലക്ഷം 
2 49 / 2010 - 11 - ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തിൽ 

സ്വർണ്ണക്കുഴിഭാഗത്ത് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 


31,750 


37 ,500 


36 ,750 


നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 

15 ലക്ഷം 
- 3 5 0 1 2 0 1 0 - 1 1 - 
കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ 

പാറക്കടവ് ഭാഗത്ത്ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 
- 14 .70 ലക്ഷം 
51 /2010 - 11 - സേനാപതി പഞ്ചായത്തിൽ 
ആനച്ചാൽ ഭാഗത്ത് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 

14.70 ലക്ഷം 
52 / 2010 - 1 - ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായ 
ത്തിൽ കാരിത്തോട് ഭാഗത്ത് വിയറിന്റെ 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പണികളും - 
- 15 ലക്ഷം 


36 , 750 


37 , 500 


പ്രമാണത്തിന്റെ 


വില ക്രമനമ്പർ 


1- ന് 


ദർഘാസ് 
- 2,000 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


2,300 + വാറ്റ്. 


സ്വീകരിക്കുന്ന 


അവസാന 


തീയതിയും 


ദർഘാസ് 
സമയവും - 19 - 4 - 2011, 4 മണി. 


തീർക്കേ 


കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 


1- ന് 


പ്രവൃത്തി 
4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


മറ്റ് 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 

വിശദ വിവരങ്ങളും 

താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ 

കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമ 
യത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 

ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതു മാണ്. ടി തുക പണമായോ ചെക്കായോ ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 1989- ലെ 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുക നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി ഫ ിലേക്ക് 
നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
നബാർഡിന്റെ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 11 ഇള / 2010 - 11. 


2011 മാർച്ച് 1. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1 

തൃശ്ശൂർ 

ഇറിഗേഷൻ 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് വകു 
പ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

- ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്നതാണ്. ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II, തിരുവനന്തപുരം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04 CIR അനുസരിച്ച് 
ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
കയുള്ളു. ഓരോ പണിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന സമർപ്പിക്കേ താണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവ 
ശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാ 
ക്കേ താണ്. തപാലിൽ - വരാവുന്ന 

കാലതാമസത്തിന് 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ദർഘാസ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായ 

തീയതികളും 

താഴെ 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരമായിരിക്കും. 
ക്രമനമ്പർ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


1 111/ 2010 - 11 - എം . & ആർ. 2010 - 11 - പുത്തൻ 

കോൾ പാടശേഖരം എഞ്ചിൻ തറയുടെ 
നേരെ കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഭിത്തിയുടെ 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 13 ,50,000 

33 , 800 
2 112 / 2010 -11 - ടി ഇടിയൻ ചിറ റഗുലേറ്ററിന്റെ 

മേസനറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ പെയിന്റിംഗ്പണികൾ - 
- 3,38,000 

- 8 ,500 


3 113 / 2010 - 11 - ടി കൂത്തമാക്കൽ റഗുലേറ്ററിന്റെ 
- മേസനറി സ്ക റിന്റെ പെയിന്റിംഗ് 
പണികൾ 3, 11,000 

| 7 , 800 


5 


6 


114 / 2010 - 11 - ടി കടംതോട്ടിലേയും പതിയാർ 
കുളങ്ങരയിലെ മുല്ലശ്ശേരി കനാൽ, ഊരകം 
ചെറിയ പാലം വരെയുള്ള ആഴം വർദ്ധിപ്പി 
ക്കുന്നപണികൾ - 5,00,000 

12 ,500 
115/ 2010 -11 - ടി പേരാമംഗലം തോടിന്റെമുള്ളൂർ 
കായൽചിറ മുതൽ പേരാമംഗലം തോട് 
മുട്ടുന്നതുവരെയുള്ള പഴമുക്ക് പാലത്തിന്റെ 
ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പണികൾ - 6,00 ,000 15,000 
116 / 2010 - 11 - ടി പുത്തൻ ചാലിന്റെ കു ളി 
കടവു മുതൽ ശാസ്താംകടവ് റീച്ച് 1 വരെ 
ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പണികൾ - 6,00,000 15 ,000 
117 /2010 -11 - ടി പുഴയ്ക്കൽ പാലത്തിനരികെ 
പുഴയ്ക്കൽ തോടുവരെ ആഴം വർദ്ധിപ്പി 
ക്കുന്ന പണികൾ - 4,50,000 

11,300 
8 118 /2010 -11 - പീച്ചിപൂന്തോട്ടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ -- പീച്ചി ഹൗസിനടുത്തുള്ളപൂന്തോട്ട 
ത്തിന്റെയും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളുടേയും 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 3,90,000 

9 , 800 
9 119 /2010 - 11 - ടൂറിസം വകുപ്പ് - ടൂറിസ്റ്റ് 

ഡെസ്റ്റിനേഷനായി പീച്ചി പദ്ധതിയുടെ 
വികസനം - പമ്പ്ഹൗസിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണം, പീച്ചി കെ . ഇ . ആർ. ഐ . കോളനി 
യിലെ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ വൈദ്യുതി 
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ബന്ധം നൽകൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 1, 95, 000 


4 , 900 


700 + 


1- ന് 
വാറ്റ്, 
6 - നും 
8- ന് 


5 - നും 
ക്രമനമ്പർ 


7 - ന് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വില ക്രമനമ്പർ 
- 2,100 + വാറ്റ്, 

ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 

1,000 + വാറ്റ്, 

ക്രമനമ്പർ 
1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 

900 + 

വാറ്റ്, 
" 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9- ന് 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -5 - 2011, 1 മണിവരെ. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 

പ്രമാണങ്ങൾ 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 20 - 5 - 2011, 2.30 മണിവരെ. 

ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 20 -5- 2011, 3 മണി. 


സ്വീകരിക്കുന്ന 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- ക്രമനമ്പർ 1- ന് “ സി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും ക്രമനമ്പർ 9- ന് " ബി ക്ലാസും ഇലക്ട്രി 
ക്കലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. പ്രവൃത്തി തീർക്കേ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 4, 5, 6, 7 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, കമനമ്പർ 2 , 3, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


എന്നീ 


ക്ലാസ്സ് 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 

എ , 

ബി 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക്മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 


നി 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ - അറിയാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ - നിശ്ചിത 

വില രൊക്കം പണമായോ 

മണി 
ഓർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിതവിഭാഗം കരാറുകാർക്ക്താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാല 
യത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപന തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
പാടുളളതല്ല . കേരള ജലസേചന / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ താണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് 
ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു . പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 

ദർഘാസുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യമായി 

എടുക്കുന്ന നാഷണൽ 

സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
(ഇന്ദിര വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടേയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ 
സംഘം 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 

- ഉ ായിരിക്കേ 
താണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8( 3) വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ , 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ എ4- 1673 / 2007. 

2011 മാർച്ച് 14. 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
ചെമ്പല്ലിക്കു " അണക്കെട്ടിന്റെ ഉപയോഗശൂന്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ( ഡിവിഷൻ എസ്. ആർ നമ്പർ 1/2007 


- 08 ) 


സൂപ ിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, കോഴിക്കോടിന്റെ നമ്പർ എഫ്4- 3955/ 05 തീയതി 9 -3- 2011, 
മേലെഴുത്ത് നമ്പർ എഫ്4 - 3955 / 05 തീയതി 9 - 3- 2011 എന്നിവ പ്രകാരം 2011 ഏപ്രിൽ മാസം 19 - ന് 11 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് 

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ 
കണ്ണുരോ, അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കുന്ന 

ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തോടൊപ്പം മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകളും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്വട്ടേഷനുകൾ ലഭിക്കേ അവസാന 

സമയം 
19- 4 - 2011, 10.30 മണി. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പരസ്യ ലേല 
ത്തിനുശേഷം നേരത്തെ ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ കേട്ട തുകയോ, ക്വട്ടേഷനിൽ കൊടുത്ത 
തുകയോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ആ തുകയ്ക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയി 
രിക്കണമെന്ന് 
നിർബ്ബന്ധമില്ല . 

- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർമുമ്പായി 3,900 നിരതദ്രവ്യമായി 
അടക്കേ താണ്. 

- ക്വട്ടേഷൻ 

- നൽകാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
3,900- ന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കണ്ണൂർ സൗത്ത് ബസാർ ബ്രാഞ്ചിൽ മാറ്റത്തക്ക 
വിധം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ താണ്. നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്ത 

ക്വട്ടേഷനുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷനുകൾ 

സമർപ്പിച്ചവർ 

-- ആയത് 
സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം 

പണം 

-- അടക്കേ തിലേക്ക് 
ലേലസമയത്ത് ഹാജരായിരിക്കേ താണ്. ഏറ്റവും കൂടിയ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ നൽകുന്ന 
ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത വ്യക്തി ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ തുക മുഴുവനായും 
അതിന്റെ 12.50 % വിൽപ്പന നികുതിയും 1 % സെസ്സും സഹിതം ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെഏൽപിച്ച് രശീത് 
വാങ്ങേ താണ്. ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊ " ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ലേലസാ 
ധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 


സം 


ലേലവസ്തുക്കൾ 


ഷട്ടർ 


വിത്ത് 


സ 


മെക്കാനിസം 


- റെഗുലേറ്റർ 
4.50 മീറ്റർ x 1.30 മീറ്റർ 


ഷട്ടർ 


വിത്ത് 


റോപ് 


മെക്കാനിസം 


റെഗുലേറ്റർ 
4.50 മീറ്റർ x 3 മീറ്റർ 


പെയേഴ്സ്ഹുക്ക്ഷട്ടേഴ്സ്- ഹൊറിസോ ൽ 


- ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലനിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. 


ലേലവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള 

-- വിശദവിവരങ്ങൾ 
അറിയുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, തളിപ്പറമ്പ്/ അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷൻ, പഴയങ്ങാടി എന്നിവരെബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സി. എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എഞ്ചിനീയർ. 
കണ്ണൂർ. 

( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേ 1) 


